§. 118.      Entwickelung nach harmonischen Functionen.
Diese Functionen geben die hoheren Oberschwingung Membran.
Alle hoheren Oberschwingungen haben Ki linien. Durch diese Knotenlinien wird die Flache 8 in getheilt, in denen die entsprechende Function Ui abwe positive und negative Werthe hat.
Durch die Differentialgleichung selbst sind die harmo Functionen nur bis auf einen constanten Factor bestmrn her haben wir diesen Factor durch die Bedingung
(18)                                \uidf= I
bestimmt, und wir wollen claran auch jetzt noch festhalte Ueber die Knotenlinien der hoheren Oberschwingungi sich nicht viel Allgemeines sagen. Die bekannten B sprechen clafiir, dass die 7c, 7^, 7c2,..- der Reihe (16) n: Index ins Unendliche wachsen, und dass es also unter ei stimmten endlichen Grenze nur eine endliche Anzahl vor giebt. 1st dies richtig, so folgt auch, dass es zu eim stimmten k nur eine endliche Anzahl linear unabhangig monischer Functionen giebt. Unter gewissen allgemeinc aussetzungen iiber die Gestalt des Gebietes S hat Poi hierfiir einen Beweis gegeben (in §. V. der auf S. 277 Abhandlung).
§. 118.
Entwickelung einer Function nach harmonisi Functionen.
Sind u und v irgend zwei harmonische Functionen der